TABLE IX 


LIGGETT GROUP 


Nicotine, CO, 

Tar, . m g/cig t ,. , . jn g /c . i gt. . mg/cigt, 


Brand 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Chesterfield 70 (NF) 

20.5 

22.1 

1.30 

1.54 

13.2 

15.9 

Chesterfield 85 (NF) 

24.7 

N.A. 

1.69 

N.A. 

15.7 

N.A. 

Eve Slim Lights 100 (Box) 

12.8 

11.6 

1.04 

0.91 

11.1 

10.4 

Eve Slim Lights Menthol 100 (Box) 

12.8 

12.0 

1.03 

0.92 

10.9 

9.9 

Eve Lights 120 (Box) 

12.3 

13.3 

1.07 

1.10 

10.7 

10.8 

Eve Lights Menthol 120 (Box) 

12.5 

13.7 

1.11 

1.12 

10.8 

10.8 

L & M 80 (Box) 

13.9 

12.1 

1.09 

0.91 

13.3 

12.1 

L & M 85 

13.4 

13.1 

1.04 

1.09 

12.9 

12.0 

L & M Lights 100 30's 

12.8 

13.2 

1.08 

1.15 

10.7 

10.4 

L & K Long Lights 100 

7.6 

N.A. 

0.79 

N.A. 

6.2 

N.A. 

L & M Super Kings 100 

13.8 

13.0 

1.09 

1.05 

13.9 

12.4 

Lark 8 5 

13.3 

12.5 

1.05 

0.92 

12.2 

13.1 

Lark 100 

14,8 

13.6 

1.20 

1.00 

14.5 

14.7 

Lark Lights 85 

13.1 

12.2 

1.01 

0.89 

14.1 

12.8 

Lark Lights 100 

13.8 

13.0 

1.09 

1.08 

14.1 

12.8 

St. Moritz 100 

14.8 

13.1 

1.10 

1.03 

14.8 

14.1 

St. Moritz Menthol 100 

15.1 

13.5 

1.04 

1.05 

15.5 

14.0 


N.A. — Due to low sales, Philip Morris does not test this brand. 
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